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JÓZEF SZYMAŃSKI 


Artysta dramatyczny Teatru Krakowskiego, 


urodzony w roku 1840, po długiéj a dolegliwćj chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, 


przeniósł się do wieczności w dniu 25 Czerwca 1885 roku. 


IQS: i 
W smutku pozostała żona i dzieci, zapraszają Kolegów zmarłego, Przyjaciół, Znajomych i pobożna Publiczność na 


wyprowadzenie zwłok z domu pod L. 5 przy ulicy Floryańskiej, w Sobotę dnia 27 Czerwca o godz. 3 po południu 
wprost na Cmentarz. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ J. K. Pękalski. W dr 


